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Foteftne flare vijto abfque cryftallino l 

L 

IS U S lenfuitm acerrimus & princeps exteros vincit obi e- 
aorum multitudine. Innumera fimdl perfpicit rerum diferimina 
E]us celeritas prodigio fimilis. Vix ad objefta convertitur oculus’ 
lllorunv imagp depingitur in retinet, ftatim ad cerebrum ufque 
lm P rdIl ° traducitur nervi optici operi, ct\m per ejus fibrillarum 
re Pe^ri Con " nuatai " agitationem , u\m per Ipintuum, quibus turgent 
ejus o, e tum % Ut T '* 1 A ', Uc Vifus rt % lis fenfib ^ prxftat ita 
humorum eXC f el,e,U * orem ? r ^ uram **“"“«• Non alia corporis pars tam 
ftio„i imnS ’? ^ mbranarum compU*ione adornatur. Oculorum fu». 

Vitreos WCetVmnt ??*-> V os vocant » h «™>res: aquofus, cryftallinus&r 

A< W S corne * Eubjacet proxime t aqux indolem refert , unde nomen. 
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cujus auxilio exteris conne&itur partibus, & in fede firmatur. Eum excipit corpus 
vitreum , quod prima facie apparet vitri fufi fpiffitudinem xmulari. Nihil aliud eft 
qilam membranarum fibrarumque pellucidarum contextus, in cujus cellulis humor 
aquofo fimillimus concluditur; id patet ubi exemptum eft ex oculo corpus vi¬ 
treum * brevi enim iftum liquorem undecunque emittit , qui paulatim reli&is 
membranis circumcirca colligitur. Eo tendit totus oculi apparatus , ut radii ab 
eodem obje&i punfto cmiffi, per ea corpora libere permeent, & fic frangantur, 
ut tandem concurrant in retina. 

I I. 

S PHERICA aut ad fphxricam proxime accedens figura, omnium eft ad 
fra&os radios colligendos aptiflima. Corneam igitur e& donatam efle fuadet 
ratio , nec fenfus refragatur. Non eft eadem in omnibus cornex convexitas, 
Aiquat ut plurimAm convexitatem fphxrx, cujus diameter eft feptem, vel o£to 
vel novem linearum. Ad cornex figuram fefe accommodat humor aquo- 
fus. Hujus & aqux communis eadem eft denfitas. Cum ergo pluribus experi¬ 
mentis compertum fit,radios oblique in aquam incidentes fic refringi , ut finus 
anguli inclinationis fit ad finum anguli refra&ionis, ut 4. ad $,idem contingere 
necefle eft radiis , qui ex aere fubeunt aquofum humorem. Hinc Optice demon- 
ftrat radios axi parallelos vi hujus refradtionis coituros efle ad diftantiam duplx 
diametri convexitatis cornex , hoc eft ad fcxdecim linearum intervallum, ubi cor¬ 
nea eft Tegmentum fphxrx , cujus diameter fit odo linearum. Paulo remotior 
erit concurfus radiorum divergentium , qui prodeunt ab eodem pun&o objedi 
non multum difliti. Cum autem tanta non foleat efle diftantia retinx a cornea j 
five ab objedo remoto prodeant radii , ( qui ideo finrita parAm divergentes ut 
paralleli fupponantur) , five paulo magis divergentes exiftant, retinx prius occur¬ 
rerent quam unirentur, fi unica eftet refra&io. Idcirco adjedus eft cryftallinus 
utrinque convexus, humore aquofo denfior. Dum ergo radii ex hoc in illum incur¬ 
runt , iterfim franguntur & ad fefe mutuo accedunt. Tandem ubi offendunt cor¬ 
poris vitrei concavam fuperficiem,recedendo a perpendiculari refringuntur,unde 
fic ad fe invicem inclinant ut in retina colligantur. Hinc ejus fibras impellunt 
validiAf. Impreflio ad intimam ufque cerebri fubftantiam tranfmittitur, dum li¬ 
ber eft nervi optici commeatus. En totum vifionis artificium. Si radii fat multi 
prxeise concurrant in fingulis retinx pun&is, nihil oculo deeft ad diftindam vh 
fionem 3 fin minAs , vel omnino nulla eft, vel falcem confufa vilio, 

I I I. 

Q U A C U M QJCJ E dati cornex convexitate, modo ad hujus diametrum du¬ 
plam rationem haberet diftantia retinx a cornea, folo humore aquofo frafti 
radii colligerentur in retina. Inutilis igitur foret cryftallinus , nifi gravia inde 
exurgerent incommoda. Ubi multum convexa eftet cornea, non adeo accurate 
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Cryftallinus perperam dicitur humor ; non enim diffluit quam mollitiem 
h£bet , facile dimittit arefeendo ; tunc ex multis lamellis conftare animad¬ 
vertitur ; nulli parti videtur adhxrere , at tenuiffima inveftitur membrana , 







exprimeretur obje&orum imago; vel enim pupilla pateret amplitudine confuet^, fic- 
^ue ejus diameter multo pluribus gradibus convexioris cornex refponderet, Si. ideo 
qui radii ad plures, quam expedit, gradus ab axe corneam penetrarent,retinx illabe- 
r entur,yifionemque turbarent: cum aliis enim radiis minus remotis in eodem pundo 
non uniuntur; vel pupilla: foramen eflet folito anguftius: tuncque pauciores radii 
attingerent retinam,unde mollior impulfus, 8c vifio debilior. Ubi cornea parvim con¬ 
vexa edet,longior diftantia retinx xquo majorem oculi globum, amplioremque orbi- 
tam poftularet. His occurrit incommodis adjedus cryftallinus : fervata idonea 
°euli mole, minor eft cornea: convexitas. Quamobrem cum hujus diameter in 
P erifque hominibus fit circiter odo linearum , diftantia retinx a cornea longe 
niinor eft quam fexdecim. Si deeflet cryftallinus, ejus vicem impleret vitrum apte 
convexum , & ita difpofitum, ut radii corneam ingrederentur fatis convergentes. 

1 rur sus per aquofum humorem fradi ad fe invicem magis accederent, & in 
punfto fui concursus a retina exciperentur, adjuvantibus obliquis mufculis, qui 
eam a cornei plus miniis ve pro data occafione removent. Necefle non effet ut 
corporis vitrei pars locum cryftallini occuparet , ejufque figuram imitaretur; 
cum enim aquofi humoris & corporis vitrei xqua fit denfitas, nulla contingeret 
refractio, dum lumen ab illo in hoc ingrederetur. Utrumvis igitur in cryftallini 
iocum fuccederet, quamque indueret figuram, perinde eflet. 

I V. 

X) ATIO NI fufFragatur experientia. Depreflo enim ad tollendam fuffufio- 
^ nem cryftallino, non tamen aboletur vifio, fed omnia apparent magis aut 
miniis confufa. Huic malo medetur fpecillum convexum, cujus ope objeda cer- 
n «ntur diftinde. Non nunc primftm in cryftallini vitio fufFufionem pofitam efle 
creditum eft. Ea fuit prifeorum Medicorum fententia. Incertum autem qu&xtate 
cxplofa fuerit. Ut ut fit, Galenus fufFufionis caufam inter cryftallinum & uveam 
haud dubius conftituit,eamquededucit ex humoris concretione. Hac quafi mem- 
rana cryftallino prxtenfa luminis tranfitum cenfuit intercludi. Tanti fuit Gale- 
hr authoritas, ut deinceps Medici omnes ipfius adhxferint opinioni. Perftitit error 
a d noftram ufque xtatem, qua viri periti re diligentius expensa antiquam redin¬ 
tegravere fententiam. Eos fecuti nonnulli ulterius progrefii funt,& multiplici tan- 
qcm obfervatione palam fecerunt in fufFufione vitiatum efle omnino cryftallinum. 
Jmnem dubitationem tollit quod animadverfum eft in quadam muliere, cui fublata 
rufFufione utriufque oculi, vifusreftitutus fuit, qualis poft operationem efle folet. 
*Psa fato funda , ejufque oculis difledis, uterque cryftallinus c fua fede dimotus 
a Pparuit , infraque pupillam cum uvea conglutinatus. Non contra fuadet 
quod poftea deprehenfum eft in alio oculo , cujus uvex adhxrefcebat pel- 
rcula pupillam obtegens. Ipfiusmet erat cryftallini membrana. HxcveroafFedio 
j nc i,pientis fufFufionis fpecies reputanda eft, in qua cryftallinus majorem in mo- 
em excrefcit, dein obfcuratur , vifutnque adimit- Dum prx magnitudine fic pellit 
hveam, ut pupillam dilatet, cum ea fxpc coalefcit : ideo detrahi ex oculo non 
P°teft, quin membrana fua fpolietur, vel fimul abducatur uvea. Nec fcrupulum 
foveat quod tunc avulfus cryftallinus vifus fit integer ; vix enim folo afpedu 
dl judicare licet, an membrana contedus fit, an exutus. 






P ARTES organi non funt omnes ejufdem neceflltatis ; aliae fic conducunt 
ad adionem , uc fine iis nullatenus edatur , aliae eam utilitatem habent, 
ut melius perficiatur. Hujus generis eft cryftallinus. Is non mediocriter con¬ 
fert ut in retina praecise concurrant radii. Attamen abfque ejus auxilio pof- 
fent utcumque, colligi. Imo fi naturx errore convexitas corneae in aliquo fit 
major quam par e(f , ita ut ejus diameter fit ex. gr. quinque linearum , di- 
ftantia vero retinae a cornea Iit decem , vifioni nocet cryftallinus. Radii enim qui 
femel humore aquofo fradi, in retina uniri deberent, interventu cryftallini iterum 
atque iterftm fradi colliguntur priufquam retinam attingant, ficque oculum myo- 
piae. vitio laborare necelle eft. Tunc igitur fublato cryftallino juvaretur vifid. Cftm 
oculus eft rite conformatus, ter fradi fucceflive radii ita ad fe invicem accedunt, 
ut in retini uniantur ; fi deeflet cryftallinus, non fatis infringerentur radii, Si 
ultra retinam coirent, nifi occurreret vitrum convexum. His aftipulatur obferva- 
tio; nam depreflo in fuffufione cryftallino ad diftindam vifionem plerique xgri 
vitrum maxime convexum adhibent, illudque ita collocant, ut ab eodem objedi 
pundo radii profedi oculum ingrediantur convergentes. Quod fi ita facerent ii , 
quibus ineft cryftallinus, & oculi partes ex naturx lege conftitutx funt., omnia ipfis 
prorsils confufa apparerent. Oportet enim ut in horum oculos radii illabantur 
divergentes. Veri\m myopibus aliquando profuit fuflfufio, iis nempe quibus erat, 
cornea jufto convexior. Cum enim antea perfpiciliis concavis opus haberent, de- 
wiilo per operationem cryftallino objeda nudis oculis fat diftinde confpexerunr. 

JS rgd pote fi fi are vi fio abfque cryfi allino». 
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